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Dati Paziente 
Data prelievo: 
Nome e Cognome: Data di nascita: 
Ricevuta da esibire al momento del ritiro 
Data del ritiro: 


Orario ritiro referti 
Lunedi e Giovedì dalle ore 10:30 alle 15:30 
Martedi, Mecoledi e Venerdi dalle 10:30 alle 14:00 


La/Il sottoscritta/o ea deléga soilen- Er al ritiro 
dei referti di cui sopra. 





